Emilie Peters zu. Nedobity, 


LE Kreisſckretaͤrs Willwe 
39 dabre alt id am 29. November d. J. nach kurzen ſchmerzhaften Leiden um 8 Uhr Abends 


ſelig im Herrn entſchlafen. 


Die entſeelte Hülle wird am 3. December 1863 um 3 Uhr aus dem allgemeinen Krankenhauſe auf dem Eyeza- 
kower Friedhof beftattet, wozu die ſchmerzvolle Mutter und Bruder alle Freunde und Bekannte der Verſtorbenen 
hoͤflichſt einladet. 


Lemberg am 30. November 1863. P 


Pe hont 
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